Work Order: 


DART AEROSPACE LTD. 
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Description: Clevis Part Number: B67-43001-97 
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Inspection Dwg: B67-43001-97 Page 1 of 1 
FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 
, a ates 
praw'ng Tolerance aoe Accept | Reject Method of Comments 
Dimension | Dimension Inspection 
0.385 +0.005/-0.000 o 
R0.50 +/-0.030 
1.000 +/-0.010 _ | 
0.860 +0.000/-0.005 
2.16 +/-0.030 | tp 
0.88 +/-0.030 
0.350 +/-0.010 
| 80.313 *0,00810.00% | 
0.950 +/-0.010 
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Measured by: | Audited by: Preliminary Approval: 
Date: | Date: Date: 
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Rev Date Change Revised by _ 
08.07.25 | New Issue 
| B | 14.01.21 | Dimensions revised per Dwg Rev C 
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